CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL Jogo: 17 


SÚMULA ON-LINE 
Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série A/2024 Rodada: 2 
Jogo: Red Bull Bragantino / SP X Vasco da Gama S.a.f. / RJ 
Data: 17/04/2024 Horário: 19:00 Estádio: Nabi Abi Chedid / Braganca Paulista 
Arbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA / MG) 
Arbitro Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (FIFA / MG) 
Arbitro Assistente 2: Fernanda Kruger (FIFA / MT) 
Quarto Arbitro: Marcio dos Santos Oliveira (CD / AL) 
Assessor: Cleidy Mary dos Santos Nunes Ribeiro (CBF / SC) 
Delegado Local: Rogerio Menezes Lopes (FD / SP) 
VAR: Charly Wendy Straub Deretti (FIFA / SC) 
AVARRZ: Caio Max Augusto Vieira (AB / RN) 
Observador de VAR: Ricardo Marques Ribeiro (CBF / MG) 


AVAR: Helton Nunes (AB / SC) 


Cronologia 


Entrada do mandante: 18:50 Atraso: Não Houve Entrada do mandante: 20:04 Atraso: Não Houve 
Entrada do visitante: 18:55 Atraso: 5 min Entrada do visitante: 20:04 Atraso: Não Houve 
Início 1º Tempo: 19:02 Atraso: 2 min Início do 2º Tempo: 20:06 Atraso: Não Houve 
Término do 1º Tempo: 19:51 Acréscimo: 4 min Término do 2º Tempo: 21:00 Acréscimo: 9 min 
Resultado do 1º Tempo: 1 X 0 Resultado Final: 2 X 1 


Relação de Jogadores 


Red Bull Bragantino / SP Vasco da Gama S.a.f. / RJ 


Apelido Nome Completo Ne] Apelido Nome Completo CBF 


40 Lucão Lucas Alexandre Gald ... T(g) P 523351 1 Léo Jardim Leonardo Cesar Jardim  T(g) P 323637 
19 Sasha Eduardo Colcenti Antunes T P 295792 3 Léo Leonardo Pinheiro da ... TIRE 346294 
22 Gustavo Neves Gustavo Ribeiro Neves TIR 642208 6 Lucas Piton Lucas Piton Crivellaro TP 439689 
23 Raul Raul Lô Gonçalves TARR 446399 7 David David Correa da Fonseca T P 430588 
29 J. Capixaba Luis Antonio da Roch ... TP 402681 20 Sforza Juan Sebastian Sforza MICE: 838355 
30 Henry Mosq ... Henry David Mosquera ... T P 802129 27 GALDAMES Pablo Ignacio Galdam ... MIRE 837734 
31 Guilherme Guilherme Lopes de A... T P 542286 31 Rossi Rosicley Pereira da Siva T P 314059 
33 Nacho Laqu ... Ignacio Jesus Laquin ... Tp 802130 38 João Victor Joao Victor da Silva... MIRR 420688 
34 Andres Hur ... Jose Andres Hurtado Chen T P 749391 85 Mateus Car... Mateus Carvalho dos ... TIPR 658643 
36 Luan Candido Luan Candido de Almeida T P 540157 96 Paulo Henr ... Paulo Henrique de OI... TARR 511021 
39 Douglas Me... Douglas Mendes Moreira T P 652912 99 Vegetti Pablo Ezequiel Vegetti T |P 820600 
37 Fabricio Fabricio Oliveira de ... R(g) P 531239 13 Keiller Keiller da Silva Nunes R(g) P 363886 
2 Léo Realpe Leonardo Javier Real ... RALE 691587 2 Puma Rodri... Jose Luis Rodriguez ... RAER 793749 
3 Eduardo Eduardo Gonzaga Mend ... R P 419374 4 Maicon Maicon Pereira Roque RARE 178178 
4 Lucas Cunha Lucas de Souza Cunha RU 351971 5 de Lucca Patrick de Lucca Cha... RARR 447205 
5 Jadsom Silva Jadsom Meemyas de Ol... R P 554820 9 Clayton Clayton Fernandes Silva RAER 647336 
7 Eric Ramires Eric dos Santos Rodrigues R P 521939 12 Victor Victor Luis Chuab Za ... RAER 309431 
17 Bruno Gonç ... Bruno Gonçalves de Jesus R P 567173 23 Zé Gabriel Jose Gabriel dos San ... BARE 372403 
18 Thiago Borbas Thiago Nicolas Borba ... RALE 793192 28 Adson Adson Ferreira Soares at | IP 513472 
21 Talisson Talisson de Almeida RARR 650186 32 ROJAS Robert Samuel Rojas ... BARE 836708 
28 Vitinho Vitor Hugo Naum dos .... RAN 388084 70 Serginho Sergio Antonio da Lu ... at | IP 346131 
54 Vinicinho Vinicius Mendonca Pereira R P 634693 77 Rayan Rayan Vitor Simplíci ... BARR 644827 
58 Dija Diego Kauan Silva Santos R P 691283 98 João Pedro João Pedro Murilo de ... REER 609746 


T = Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador | (g) = Goleiro 
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Comissão Técnica 


Red Bull Bragantino / SP Vasco da Gama S.a.f. / RJ 


Técnico: Pedro Miguel Faria Caixinha Técnico: Ramon Angel Diaz 

Assistente Técnico: Pedro Gonçalo Fernandes Malta Assistente Técnico: Ramon Emiliano Diaz 

Médico: Carlos Guilherme Dorileo Leite Filho Médico: Ricardo Do Carmo Bastos 

Treinador De Goleiros: Jose Francisco Belman Gonzales Treinador De Goleiros: Enzo Leonardo Noce 

Preparador Físico: Frederico Petean Pozzebon Preparador Físico: Diego Carvalho Pereira 
Fisioterapeuta: Fabricio Ferreira Da Silva Fisioterapeuta: Aldo Jose Carvalho Barreto De Mattos 


1T 


08:00 33 NR Ignacio Jesus Laquintana Marsico Red Bull Bragantino/SP 
17:00 2m 99 NR Pablo Ezequiel Vegetti Vasco da Gama S.a.f./RJ 
32:00 2T 28 NR Vitor Hugo Naum dos Santos Red Bull Bragantino/SP 


NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta 


Cartões Amarelos 


09:00 1T 85 Mateus Carvalho dos Santos Vasco da Gama S.a.f./RJ 


Motivo: A1.2. Dar ou tentar dar uma rasteira ou um calço em um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por atingir o 
seu adversário de maneira temerária na disputa da bola. 


42:00 2T 28 Vitor Hugo Naum dos Santos Red Bull Bragantino/SP 
Motivo: A3. Retardar o reinício do jogo - Por retardar o reinicio do jogo. 

43:00 2T 36 Luan Candido de Almeida Red Bull Bragantino/SP 
Motivo: A1.3. Cometer uma falta tática para impedir um ataque promissor - Por cometer uma falta tática para impedir um ataque 
promissor. 


Cartões Vermelhos 


NÃO HOUVE EXPULSÕES 
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Ocorrências / Observações 
Nada houve de anormal. 


Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos: 
Devido atendimentos médico aos atletas supostamente lesionados no campo de jogo, entrada da maca no campo de jogo e substituições de atletas de ambas as 
equipes. 


Observações Eventuais 
Nada houve de anormal. 


Relatório do Assistente 


Nada a relatar. 


Substituições 


- INT Vasco da Gama S.a.f./RJ 77 - Rayan Vitor Simplício Rocha 31 - Rosicley Pereira da Silva 

- INT Vasco da Gama S.a.f./RJ 4 - Maicon Pereira Roque 38 - Joao Victor da Silva Marcelino 

= INT Vasco da Gama S.a.f./RJ 23 - Jose Gabriel dos Santos Silva 85 - Mateus Carvalho dos Santos 
10:00 2T Red Bull Bragantino/SP 5 - Jadsom Meemyas de Oliveira d... 23 - Raul Lô Gonçalves 
10:00 2T Red Bull Bragantino/SP 18 - Thiago Nicolas Borbas Silva 19 - Eduardo Colcenti Antunes 
16:00 2T Red Bull Bragantino/SP 7 - Eric dos Santos Rodrigues 30 - Henry David Mosquera Sanchez 
16:00 2T Red Bull Bragantino/SP 28 - Vitor Hugo Naum dos Santos 29 - Luis Antonio da Rocha Junior 
26:00 2T Red Bull Bragantino/SP 17 - Bruno Gonçalves de Jesus 22 - Gustavo Ribeiro Neves 
30:00 2T Vasco da Gama S.af./RJ 28 - Adson Ferreira Soares 7 - David Correa da Fonseca 
34:00 2T Vasco da Gama S.af./RJ 9 - Clayton Fernandes Silva 27 - Pablo Ignacio Galdames Millan 
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BOLETIM FINANCEIRO 


Data: 17/04/2024 19:00 


Jogo: Red Bull Bragantino x Vasco da Gama SAF (RJ) 


Competição (Espécie): Oficial: x Amistoso |] 


Categoria: 


Competição: 


Internacional: 


Brasileiro - Série A 


Interestadual: |] 


LOCALIDADES 


Local: 


A VENDA 


ESTÁDIO 
Nabi Abi Chedid 


CIDADE / UF 
Bragança Paulista - SP 


DEVOLVIDOS 


VENDIDOS 


17/2024 


BF 
013266 


ARRECADAÇÃO 


ARQUIBANCADA - PRETO - Inteira 
ARQUIBANCADA - PRETO - Meia 


110 


110 
141 


R$ 
R$ 


7.700,00 
4.935,00 


ARQUIBANCADA - PRETO - Carnê de Relacionamento 
ARQUIBANCADA - PRETO - Sócio 


70 


R$ 
R$ 


2.450,00 
10.480,00 


ARQUIBANCADA - SETOR BRANCO - Inteira 


R$ 


3.150,00 


ARQUIBANCADA - SETOR BRANCO - Meia 


R$ 


1.890,00 


ARQUIBANCADA - SETOR BRANCO - Carnê de Relacionamento 


R$ 


2.170,00 


ARQUIBANCADA - SETOR BRANCO - Sócio 
ARQUIBANCADA - VERDE* - - - Inteira 


R$ 


15.500,00 


ARQUIBANCADA - VERDE* - - - Meia 
ARQUIBANCADA - VERDE* - - - Carnê de Relacionamento 


R$ 


55,00 


R$ 


9.515,00 


ARQUIBANCADA AZUL - - - Inteira 
ARQUIBANCADA AZUL - - - Meia 


R$ 


70,00 


R$ 


2.030,00 


ARQUIBANCADA AZUL - - - Carnê de Relacionamento 


ARQUIBANCADA AZUL - - - Sócio 
ARQUIBANCADA CINZA - - - Inteira 


RECEITAS 


ARQUIBANCADA CINZA - - - Meia 


ARQUIBANCADA CINZA - - - Carnê de Relacionamento 


R$ 


55,00 


R$ 


24.530,00 


ARQUIBANCADA CINZA - - - Sócio 
ARQUIBANCADA COBERTA - AMARELO - - - Inteira 


R$ 


20,00 


R$ 


760,00 
2.250,00 


ARQUIBANCADA COBERTA - AMARELO - - - Meia 


2.025,00 


ARQUIBANCADA COBERTA - AMARELO - - - Carnê de Relacionamento 
ARQUIBANCADA COBERTA - AMARELO - - - Sócio 


1.350,00 


ARQUIBANCADA COBERTA - VERMELHO - - - Inteira 
ARQUIBANCADA COBERTA - VERMELHO - - - Meia 


R$ 


2.520,00 


ARQUIBANCADA COBERTA - VERMELHO - - - Carnê de Relacionamento 
ARQUIBANCADA COBERTA - VERMELHO - - - Sócio 


R$ 


13.620,00 
1.160,00 


CADEIRA - - - Carnê de Relacionamento 


6.350,00 


CADEIRA - - - Sócio 


5.625,00 


CAMAROTE - - - Carnê de Relacionamento 


1.925,00 


TRIBUNA - - - Carnê de Relacionamento 
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R$ 


1.250,00 
242.190,00 
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B1 - ALUGUÉIS E SEGUROS 

Seguro Público Pagante - CBF R$ 174,34 

R$ 0,000 

R$ 0,000 

TOTAL B1 | R$ 174,34 

B2 - TAXAS E IMPOSTOS 

20% INSS Arbitragem R$ 6.903,54 

5% - FPF R$ 12.109,50 

5% INSS Renda Bruta R$ 12.109,50 

R$ 0,000 

R$ 0,000 

TOTAL B2 | R$ 31.122,54 

B3 - DESPESAS OPERACIONAIS 

Alimentação / Prest. Serviço / Staff / Policiamento R$ 1.316,25 

Ambulância R$ 7.200,00 

Ambulatório R$ 2.300,00 

Antidoping CBF R$ 1.800,00 

Antidoping CBF - Análise Laboratorias R$ 2.650,00 

2 Arbitragem - Diária / Transporte R$ 3.062,87 

o Arbitragem, Assistentes e Delegados R$ 36.317,73 

Q- | Arrecadador R$ 1.041,00 

R Banheiros Químicos R$ 1.400,00 

(m) Brigada de Incêndio - Bombeiro R$ 3.000,00 

Controladores de Acesso R$ 9.903,86 

DELEGADO/DIRETOR DE JOGO R$ 1.151,00 

Emissão de Ingressos R$ 11.810,00 

Equipe de Apoio R$ 5.430,00 

Gandulas e Maqueiros R$ 720,00 

Geradores R$ 420,00 

Gerente de Operações R$ 1.041,00 

Gradeamento R$ 1.400,00 

Limpeza, Higienização e Sanitização R$ 800,00 

Locação de Equipamentos e Manutenção R$ 3.450,00 

Logística da Arbitragem R$ 19.590,01 

OFICIAIS CBF (SUPERVISOR E COORDENADOR) R$ 2.150,00 

Segurança Privada R$ 20.450,00 

Sonorização R$ 5.000,00 

Transporte - Pessoal à Serviço R$ 1.150,00 

R$ 0,000 

R$ 0,000 

R$ 0,000 

TOTAL B3 | R$ 144.553,72 

TOTAL DAS DESPESAS (B1+B2+B3) | R$ 175.850,60 

11% INSS Equipe de Arbitragem R$ 1.258,76 

11% INSS Prestadores de Serviços R$ 0,00 

q 11% INSS Quadro Móvel - Clube R$ 0,00 

Q 11% INSS Quadro Móvel - Federação Local R$ 0,00 

ó R$ 0,00 

P R$ 0,00 
Lu 

E R$ 0,00 

R$ 0,00 

RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESA) | R$ 66.339,40 

DIVISÃO DA RENDA LÍQUIDA 
DEDUÇÕES 
CLUBES VALOR INSS 5% TRE LÍQUIDO A RECEBER 
PARC. ESPECIAL 
Red Bull Bragantino - (100%) R$ 66.339,40 | R$ 0,00 | R$ 924,00 | R$ 65.415,40 
Vasco da Gama SAF (RJ) - (0%) R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 
Assinado digitalmente - 17/04/2024 21:33h 
Kevin Augusto do Nascimento Responsável do Vasco da Gama SAF (RJ) 
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E ao 
CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL 
CHECKLIST DELEGADO DO JOGO 
Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série A/2024 Rodada: 2 
Jogo: Red Bull Bragantino / SP X Vasco da Gama S.a.f. / RJ 
Data: 04/17/2024 Horário: 19:00 Estádio: Nabi Abi Chedid / SP 
Responsável Checklist 
Delegado do Jogo Rogerio Menezes Lopes 
ITEMS DE VERIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA 
1 - Instalações - Avaliações Gerais 
Item Pergunta 
1.1 Chegada do Delegado da Partida ao estádio Ok Não Ok 
04h00min antes do horário da partida 
1.2 Identificar o responsável ou a administração do estádio Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.2.1 Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços) Ok Não Ok 
1.3 Identificar o responsável pela segurança privada contratada Ok Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.4 Identificar o responsável pelo CFTV Não Ok 
Existir e ter condições de uso (Nome completo, CPF e telefone para contato) 
1.5 Identificar o responsável pelo policiamento em serviço Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.6 Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.7 Identificar o responsável pelas catracas Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.8 Identificar o responsável pela iluminação do estádio Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.9 Identificar o local para a delegação visitante Ok Não Ok 
1.10 Coordenar a abertura dos portões Ok Não Ok 
03h00min antes do horário da partida 
1.11 Identificar o responsável pelo equipamento de som Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.12 Identificar o responsável pelo som equipamento de telão Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.13 Identificar o responsável pelo gramado Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.13.1 Conferir o cronograma de irrigação Ok Não Ok 
1.13.2 Checar a marcação das linhas oficiais Ok Não Ok 
1.13.3 Avaliar nivelamento do piso do gramado Ok Não Ok 
1.13.4 Avaliar a estética do gramado Ok Não Ok 
1.13.5 Checar a fixação das traves Ok Não Ok 
1.13.6 Checar a instalação das redes Não Ok 
1.13.7 Checar as bandeiras de escanteio Não Ok 
1.14 Identificar o responsável pelos maqueiros escalados Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
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CBF - 


2 - Instalações - Vestiário das Equipes 


item 


Pergunta 


2.1 


2.2 


2.3 


2.4 


2.5 


2.6 


2.7 


2.8 


2.9 


2.10 


2.11 


2.12 


2.13 


2.14 


2.15 


2.16 


Limpeza 
Limpeza geral (incluindo teto e paredes) 


Paredes e divisórias 
Pintura e aparência 


Iluminação 
Funcionamento e condições da instalação 


Elétrica 
Existência de tomadas no ambiente 


Refrigeração 
Ar condicionado ou refrigeração central 


Ventilação 
Ventilação ou exaustão central 
Hidráulica 
Água quente e fria nos chuveiros e banheiras 


Chuveiros 
Mínimo 10, possuir água quente e fria 


Banheiras de hidromassagem 
Mínimo 10, possuir água quente e fria 


Macas para massagem 
Mínimo 1, possuir condições de uso 


Geladeira e/ou freezer 
Existir e ter condições de uso 


Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo 
Depósito para 250kg de gelo 


Sala para os técnicos 
Existir e ter condições de uso 


Armários (com cabides) 
Mínimo 25, possuir condições de uso 


Área interna para aquecimento 
Mínimo de 30m2 


Internet 
Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) 


3 - Instalações - Vestiário da Arbitragem 


item 


Pergunta 


Ok Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 

ox 
Não Ok 

ox 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 

ox 
Não Ok 


3.1 


3.2 


3.3 


3.4 


Limpeza 
Limpeza geral (incluindo teto e paredes) 


Paredes e divisórias 
Pintura e aparência 


Iluminação 
Funcionamento e condições da instalação 


Elétrica 
Existência de tomadas no ambiente 


Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
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O 


3.5 Refrigeração k Não Ok 


Ar condicionado ou refrigeração central 


3.6 Ventilação k Não Ok 
Ventilação ou exaustão central 


3.7 Hidráulica 
Água quente e fria nos chuveiros e banheiras 


k Não Ok 


O 


3.8 Sala ou vestiário feminino k Não Ok 


Comportar no mínimo 2 pessoas 


3.9 Chuveiros k Não Ok 
Mínimo 3, possuir água quente e fria (02 Chuveiros) 


3.10 Banheiras de hidromassagem Ok 


Mínimo 3 possuir água quente e fria 


(O) 


3.11 Macas para massagem k Não Ok 


Mínimo 1, possuir condições de uso 


3.12 Geladeira e/ou freezer k Não Ok 
Existir e possuir condições de uso 


(O) 


3.13 Lanches e hidratação k Não Ok 


Lanches, frutas, isotônico, água e café 


3.14 Mesa e cadeiras k Não Ok 


Existir e possuir condições de uso 


(O) 


3.15 Armários (com cabides) k Não Ok 


Mínimo 5, possuir condições de uso 


3.16 Área interna para aquecimento k Não Ok 
Mínimo de 30m2 


O 


3.17 Internet k Não Ok 


Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) 


4 - Controle Antidopagem 


Item Pergunta 

4.1 Limpeza Ok Não Ok 
Limpeza geral (incluindo teto e paredes) 

4.2 Paredes e divisórias Não Ok 
Pintura e aparência 

4.3 Iluminação Não Ok 
Funcionamento e condições da instalação 

4.4 Luz de emergência Não Ok 
Sala de coleta e sala de trabalho 

4.5 Elétrica Não Ok 
Existência de tomadas no ambiente 

4.6 Refrigeração Não Ok 
Ar condicionado ou refrigeração central 

4.7 Ventilação Não Ok 
Ventilação ou exaustão central 

4.8 Hidráulica Não Ok 
Água quente e fria nos chuveiros e banheiras 

4.9 Chuveiros Não Ok 


Mínimo 1, possuir água quente e fria 
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410 


4.12 


413 


4.14 


4.15 


4.16 


4.17 


5 - Técnico 


Item 
5.1 


5.2 


5.3 


5.4 
5.5 


5.6 
5.7 


5.8 


5.9 


5.10 
5.11 


6 - Comercial 
Item 
6.1 


6.2 


6.3 


Espelhos 
Mínimo 1, posicionado na área de coleta 


Lixeiras 
Mínimo 6 


Sala de espera 
Existir e ter condições de uso 


Sala de coleta 
Separado da área de espera 


Mesa e cadeiras 
Existir e possuir condições de uso 


Geladeira ou freezer 
Existir e possuir condições de uso 


Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem 
02h00min antes do horário da partida 


Conferir suas documentações e uniformes 
Preencher anexo com os dados de todos 


Pergunta 


Acompanhar a chegada dos árbitros da partida 
02h00min antes do horário da partida 


Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida 
Art. 30 EDT 


Identificar o responsável pelos gandulas escalados 
Preencher anexo com os dados de todos (Nome completo, CPF e telefone para contato) 


Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem 


Checar as bolas que serão utilizadas na partida 
Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC 


Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas 


Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas 
Indispensável a presença do quarto árbitro 


Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gra 
Início 55min antes da partida, com duração de 30min 


Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos 
Art. 7°, inciso VII RGC 


Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida 


Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado 
Pré, durante e pós jogo 


Pergunta 


Checar a existência das placas de publicidade 
Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas 


Checar a uniformidade das placas de publicidade 
7x1 


Checar a existência e posicionamento dos publimetas 
Mínimo de 1m de distância da linha de fundo 


Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 


Ok Não Ok 

Não Ok 

Não Ok 
Ok Não Ok 
Ok Não Ok 
Ok Não Ok 
Ok Não Ok 


Ok Não Ok 


Ok Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 
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6.4 
6.5 
6.6 
6.7 


Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante 


Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão 
Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som 


Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo 


Autorização expressa da CBF 


Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
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